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The following weight and balance information does not include the installation of the GPS Receiver in the 
D412-758-011/-013 Gimbal Mount. 


Installation 
Weight 
LATERAL 
LONGITUDINAL 
Arm 
Moment 
Arm 
Moment 
0412-758.011, 
Bottom Mounted GPS Receiver 
1.401b 
8.0 in 
11.2 in lb 
24.0 in 
33.6 in lb 
Gimbal Mount 
0.64 kQ 
0.20 m 
0.13 kQ m 
0.61 m 
0.39 kg m 
0412.758-013, 
Top Mounted GPS Receiver 
1.371b 
Oin 
o inlb 
24.0 in 
32.9 in Ib 
Gimbal Mount 
0.62 kQ 
Om 
o ka m 
0.61 m 
0.38 kQm 
Typical Antenna Installation 
0.51b 
-10.5 in 
-5.3 in lb 
51.5 in 
25.8 in lb 
0.23 ka 
-0.27 m 
-0.06 ka m 
1.31 m 
0.30 kg m 
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Part Number 
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-011 
.,013 


X 
0412-758-011 
Bottom Mounted GPS Receiver Gimbal Mount 
X 
0412-758-013 
Too Mounted GPS Receiver Gimbal Mount 


1 
03514-041 
Bottom Mounted Gimbal Assemblv 
(1 
03514-043 
Too Mounted Gimbal Assemblv 
1 
*03514-045 
Bottom Mounted Housina Assemblv 
1 
*03514-047 
Too Mounted Housina Assemblv 
1 
1 
*03522-1 
Gasket 
1 
*03523-1 
Lea 
1 
*03523-3 
Lea 
1 
1 
*03524-1 
Lower Plate 
1 
1 
*03526-1 
Rubber Seal 
1 
*03531-041 
Bracket Assemblv 
2 
2 
*03533-3 
Set Screw 
1 
*AN3-6A 
Bolt 
1 
*AN3-10A 
Bolt 
3 
2 
*AN960J010L 
Washer 
4 
4 
*MS24693-S29 
Screw 


(2~ 
02464-0066 
. 
Neoprene Seal 
1 
Ll 
,03525-1 
Placard 
1 
03527-1 
Support Arm 
1 
03530-1 
Base Plate 
1 
03530-3 
MountinQ Plate 
1 
(1 
03534-1 
Ooubler 
(4 
03645-1 . 
Washer 


4 
AN525-10R7 
Screw 
3 
AN526-632R7 
Screw (or MS35206-229) 
3 
AN960J06 
Washer 
2 
(4 
AN960J010 
Washer 
3 
MS21042L06 
Nut 
1 
MS21042L3 
Nut 
4 
4 
MS24693-S27 
Screw 
1 
MS27039-1-09 
Screw 
Note: * denotes included in above assembly 


• COPYRIGHT@2007 
BY DART 
AEROSPACE 
LTD. 
THIS DOCUMENT 
IS PRIVATE 
AND CONFIDENTIAL 
AND IS SUPPLIED 
ON THE EXPRESS 
CONDITION 
THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE 
OR COPIED 
OR COMMUNICATED 
TO ANY OTHER 
PERSON WITHOUT 
WRITIEN 
PERMISSION 
FROM DART AEROSPACE 
LTD. 


Revision: B 
Date: 08.04.07 


